(6 ESPACOLIVRE 


www.espacolivreinflaveis.com.br / www.espacolivrebirutas.com 


PROIBIDO 


AGLOMERAÇÃO 


MANTENHA 
DISTÂNCIA 


Medidas Padrão: 33X24/4/X33 


Atenção - Após aprovação do lay-out, o mesmo entrará em produção 


£ ESPAÇOLIVRE 


Wwww.espacolivreinflaveis.com.br / www.espacolivrebirutas.com 


PROTEJA-SE 


UTILIZE SUA 


MÁSCARA 


CUBRA O NARIZ 
E A BOCA 


Medidas Padrão: 33X24/4/X33 


Atenção - Após aprovação do lay-out, o mesmo entrará em produção 


Assunto: Projeto Placas COVID | Data: 04/05/2020 | Ne 000% 


(6 ESPACOLIVRE 


www.espacolivreinflaveis.com.br / www.espacolivrebirutas.com 


EVITE 


AGLOMERAÇÃO 


MANTENHA 2,0 m 
DE DISTÂNCIA 


Medidas Padrão: 33X24/4/X33 


Atenção - Após aprovação do lay-out, o mesmo entrará em produção 


£ ESPAÇOLIVRE 


www.espacolivreinflaveis.com.br / www.espacolivrebirutas.com 


PROTEJA-SE 


LAVAR AS 


7 MÃOS 
E MÍNIMO DE 


20 SEGUNDOS 


Medidas Padrão: 33X24/4/X33 


Atenção - Após aprovação do lay-out, o mesmo entrará em produção 


Assunto: Projeto Placas COVID | Data: 04/05/2020 | Nego 


(6 ESPACOLIVRE 


www.espacolivreinflaveis.com.br / www.espacolivrebirutas.com 


ATENÇÃO 


NÃO ENTRAR 
SEM AFERIR 
TEMPERATURA 


Medidas Padrão: 33X24/4/X33 


Atenção - Após aprovação do lay-out, o mesmo entrará em produção 


Assunto: Projeto Placas COVID | Data: 04/05/2020 | Ne 000% 


(6 ESPACOLIVRE 


www.espacolivreinflaveis.com.br / www.espacolivrebirutas.com 


ZONA DE 
DESINFECÇÃO 


Medidas Padrão: 33X24/4/X33 


Atenção - Após aprovação do lay-out, o mesmo entrará em produção 


